VikipeediA 

Ruanda keel 


Ruanda keel (ruanda keeles ikinyarwanda ) on bantu keelte hulka kuuluv keel. 

Ruanda keel on üks Rwanda ametlikest keeltest prantsuse ja inglise keele kõrval. 

Ruanda keelt kõneleb umbes 12 miljonit inimest Rwandas, Ugandas ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis. 
Ruanda keel sarnaneb väga rundi keelega. 


Välislingid 

■ Ethnologue: Languages of the World (http://www.ethnologu Ruandakeelne 

e.com/show_language.asp?code=kin) Vikipeedia 

■ Ruanda-inglise-ruanda sõnastik (http://kinyarwanda.net/) 


Pärit leheküljelt "https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruanda_keel&oldid=4798234" 


Selle lehekülje viimane muutmine: 16:33, 4. november 2017. 

Tekst on kasutatav vastavalt Creative Commonsi litsentsile "Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel"; sellele 
võivad lisanduda täiendavad tingimused. Täpsemalt vaata Wikimedia kasutamistingimustest. 





















